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इस भाग में भित्र पृष्ठ संख्या वा जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

2 % a separate compilation 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

ORDER 

New Delhi , the 26th March 1976 " 
S . O . 247 ( E ) . - In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments 
specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministıy of 
Information and Broadasting No . § . 0 . 3792 dated the 2nd December , 1966 , the Central 
Government after censidering the recommendation of the Film Advisory Committee hereby 
approves the fllms specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all their languages 
Versions to be of the description specified against each in column 6 of the said Schcdulc . 


SCHEDULE 


$ . 


Title of the film . 


Length 
35 mm . 


Name of 
the App 
licánt. 


Name of Whether a Scientific film or A 
the pro film intended for educational 
duccr . purposes OT & film dealing 

with news and current event 
or a docunentary film . 


I 


2 


- 


- 


- 


- 


I. INR 1427 


244 . 00 
meters. 


Films Division , 24 , 

Peddar Road , 
Bombay . 


News and Current events . 

(All India Release ) . 


( 693 ) 


694 
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I 


2 


3 


2 . INR I427 

( Eastern Edition ) 


305 . 00 
meters. 


Films Division , 24 , 
Pedjar Road , 
Bombay . 


News and current cvcrts. (For 
Release in Eastern States 1.t . 
Assam , Bihar, Naguland , Orissa , 
West Bengal, Manipur, Nefa 

and Tripura ). 
" Exlucational” ( All India Rclease). 


3 . Fanatics 


D . 


246 : 00 
imeters. 


4 . Thunder of 

Freedom 


608. 00 
meters , 


Shri Gopal K .. 
Maharesh , 14 -Rock 
House , Bombay . 


Shri S. Sukhdey , 
United Film arts, 
Worli HilIR 
Bombay . 


Educational 
(All India 
Release ) . 


5 . Dashak 


368 . 00 
Imeters . 


Director of Information 
And Public Relations , 
Govt . of Maharashtra . 


Educational 
(For release in 
Maharashtra 
circuit ). 


[ No . F. 201 / 1176 - F( P )-II - App. 2068 ] 


J . D . BHATIA , 
Section Officer (Spl.). 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

आवेश 

नई दिल्ली , 26 मार्च, 1976 
का० प्रा० 242 ( अ ) .-.-- भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० 
प्रो० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर , 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमन उपबन्ध 
के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार समिति की सिफारिशो 
पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा , इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उन ; 
सभी भारतीय भाषाप्रो के रूपान्तरों सहित , जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 
6 में दिया हआ है, स्वीकृत करती है । 


अनुसूची 


क्रम फिल्म का नाम लम्बाई 35 अावेदक का निर्माता क्या वैज्ञानिक फिल्म है या 
संख्या मि० मी० का नाम का नाम शिक्षा संबंधी फिल्म है या 

समाचार और सामयिक 
घटनास्त्रों की फिल्म है 
या डाकुमेन्ट्री फिल्म है । 


2 


3 


4 


5 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1. भारतीय समाचार 244 . 00 फिल्म प्रभाग 
चिन संख्या 14 27 मीटर 24, पैडर , 

रोड , बम्बई । 


समाचार और सामयिक 
घटनाओं की फिल्म । ( सारे 
भारत में प्रदर्शन के लिए ) । 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


2 . भारतीय समाचार 305 . 00 फिल्म प्रभाग 

समाचार और सामयिक 
चिन्न संख्या 1427 मीटर 24, पंडर , 

घटनामों की फिल्म । पूर्वी 
( पूर्वी संस्करण ) 

रोड, बम्बई । राज्यों अर्थात् असम , बिहार , 

नागालैण्ड , उड़ीसा , पश्चिमी 
बंगाल , मणिपुर , नेफा और 

त्रिपुरा में प्रदर्शन के लिए । 
3. फनेटिक्स 246 . 00 -- -तथैव 

शिक्षा सम्बन्धी ( सारे भारत 
मीटर 

में प्रदशन के लिए ) । 
4 . थंडर पाक फ्रीडम 608 . 00 श्री गोपाल श्री एस शिक्षा संबंधी ( सारे भारत 

मीटर के०महरेश सुखदेव में प्रदर्शन के लिए) । 

14 - राक युनाइटिड 
हाउस , फिल्म आट्रेस , 
बम्बई । वर्ती 

हिल रोड , 

बम्बई । 
5. दशक 368 . 00 सूचना और 

शिक्षा संबंधी ( महाराष्ट्र 
जन- सम्पर्क 

सकिटो में प्रदर्शन के लिए ) । 
निदेशक 
महाराष्ट्र 
सरकार । 


मीटर 


[ सं० फा० 201 / 1/ 76 -एफ ( पी ) - 2 परिशिष्ट 2068 ] 

जे० डी० भाटिया, 
अनुभाग अधिकारी (विशेष ) । 
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